Franciszek Siekirski 


b. nadkomisarz straży skarbowej, 


Członek honorowy Tow. Muzycznego „Muza“ 


przeżywszy lat 42, po ciężkićj chorobie opatrzony św. Sakramen- 
tami, w dniu 12 Czerwca 1880 roku o godzinie 3 po południu 


zakończył życie. 


Rodzina zaprasza Krewnych i Przyjaciół na wyprowadzenie zwłok w Poniedziałek 
dnia 14 Czerwca o godzinie 4-tćj po południu z domu XX. Bożego Ciała wprost 


na miejsce wiecznego spoczynku. 


- Druk W. Korneckiego w Krakowie. 


